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IV.  Stromende Bewegung der Gase und Dampfe.
Beschleimigte Stromung. In Fallen, wo die Anfangsgeschwindigkeit klein gegen die Schallgeschwindigkeit im Anfangszustand ist, was bei beschleunigter Stromung sehr haufig der Fall ist, ist in GL 13ta das erste Glied rechts klein gegen das zweite, somit
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Genau trifft diese Beziehung zu, wenn WQ = 0 ist, die Stromung also vom Ruhezustand aus beginnt (,,Ausstromung"). In diesem Falle, wie auch bei maBiger Anfangsgeschwindigkeit, ist also das Druck-verhaltnis im engsten Querschnitt nicht vom Anfangszustand, sondern nur von der Natur des Gases oder Dampfes (k) abhangig. Fig. 108
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£x/}0/7e/?f der Ad/abate, k Fig. W8.
zeigt die Werte vom pm jpQ fiir die in Betracht kommenden Grenzen von k (l bis 1,67). pmjPo ^ bei den verschiedenen Korpern ver-haltnismaBig wenig verschieden; es andert sich in den auBersten Grenzen zwischen rd. 0,5 und 0,6. Bis zum engsten Querschnitt kann also der Druck noch nicht bis zur Halfte des Anfangsdruckes sinken. Ist dagegen eine im Verhaltnis zur Schallgeschwindigkeit nicht vernachlassigbare Anfangsgeschwindigkeit WQ vorhanden, so wird pmjpQ groBer, d. h. der Druck fallt noch weniger tief. Im auBersten
Falle, wenn
= w9
ist, wird pm /jp0 =-- 1 , wie leicht zu erhalten, d. h
die engste Stelle muB schon am Eintritt liegen, es ist eine im ganz^n divergente Rohre notig, wie bereits friiher gezeigt. — Bei der kon-vergenten Rohre, mit dem kleinsten Querschnitt am Austrittsende, kann der Druck an dieser Stelle nicht unter pm/p() sinken und die Geschwindigkeit nicht iiber Schallgeschwindigkeit steigen, was fiir die Verwendung einfacher Mundungen sehr wichtig ist (vgl. Abschn. 64). Mit wn=0 wird                                                                     r 'f!. Fiir beide Falle gilt alsoem sich der Gegendruck, sei es als Uber- oder Unterdruck, mehr ocler weniger weit ins Innere der Rohre fortsetzt.
